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(3) 1. Überprüfen Sie den RPM Sensor 
J 2. Überprüfen Sie die Magnetscheibe 


3. Überprüfen Sie das Displaykabel 
4. Überprüfen Sie das Display 
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el um exakt 1 Drehung 
gnetimpulse gesendet und empfangen werden 
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ob die Magnetscheibe verschmutzt ist 
e vorhanden und magnetisch”? 
‚ ob die Magnetscheibe gerade läuft, sie darf nicht flattern 


Abstand zwischen Magneten und Sensor, er sollte immer 
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em an und kalibrieren Sie 


ktionen des Systems 


Vielen Dank! 
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